Za spokoj duszy $. p. 


Dra Stefana Schoengut-Strzemienskieqo 


Prezesa Izby Lekarskiej w Krakowie 


jako w pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 
odbędzie się 


we wtorek 7 listopada 1933 r. o godzinie 9-tej rano w kościele Najśw. 
Panny Marji przed ołtarzem Cudownego Pana Jezusa Ukrzyżowanego 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych Zmarłego zaprasza 


= ZAKŁAD = 


POGRZEBOWY C () N C () R D IA“ Orukarnıa Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31, 


Rodzina. 


